$ 


LUDWIK 


FIEDLER 


B. PRACOWNIK PAŃSTW. ARCHIWUM I MUZEUM NARODOWEGO M. KRAKOWA 


zmarł w Wiedniu dnia 13 grudnia 1972 roku w 58 roku życia. 


Pogrzeb odbędzie się w Wiedniu dnia 18-811: 1972 2: 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostaniee w Kościele O.O. Karmelitów w kaplicy 
Matki Boskiej Cudownej w Krakowie przy ul. Karmelickiej w sobotę dnia 16 bm. o godz. 18, 
na które zaprasza wszystkich, którzy zachowali Go w życzliwej pamięci: 


RODZINA i PRZYJACIELE. 
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